Statement of Votes Cast 
SPECIAL TOWN ELECTION 
ARLINGTON, MA 

SOVC Eor Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday, June 14, 2016 
Unofficial Results 



TURN OUT 

Reg. Voters Cards Cast 

% 

Turnout 

Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1263 

279 

22.09% 

Precinct 2 

1501 

483 

32.18% 

Precinct 3 

1501 

354 

23.58% 

Precinct 4 

1457 

355 

24.37% 

Precinct 5 

1427 

418 

29.29% 

Precinct 6 

1421 

317 

22.31% 

Precinct 7 

1395 

338 

24.23% 

Precinct 8 

1597 

583 

36.51% 

Precinct 9 

1402 

416 

29.67% 

Precinct 10 

1534 

565 

36.83% 

Precinct 11 

1567 

574 

36.63% 

Precinct 12 

1586 

771 

48.61% 

Precinct 13 

1501 

580 

38.64% 

Precinct 14 

1395 

438 

31.40% 

Precinct 15 

1564 

568 

36.32% 

Precinct 16 

1345 

560 

41.64% 

Precinct 17 

1444 

200 

13.85% 

Precinct 18 

1543 

542 

35.13% 

Precinct 19 

1510 

538 

35.63% 

Precinct 20 

1487 

412 

27.71% 

Precinct 21 

1455 

427 

29.35% 

Total 

30895 

9718 

31.45% 
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SPECIAL TOWN ELECTION 

ARLINGTON, MA 

SOVC Eor Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 


Tuesday, June 14, 2016 


Unofficial Results 



QUESTION 1 


Reg. Voters Times Total Votes YES NO 

Counted 


Jurisdiction Wide 


Precinct 1 

1263 

279 

279 

209 

74.91% 

70 

25.09% 

Precinct 2 

1501 

483 

482 

349 

72.41% 

133 

27.59% 

Precinct 3 

1501 

354 

354 

285 

80.51% 

69 

19.49% 

Precinct 4 

1457 

355 

354 

257 

72.60% 

97 

27.40% 

Precinct 5 

1427 

418 

416 

294 

70.67% 

122 

29.33% 

Precinct 6 

1421 

317 

316 

213 

67.41% 

103 

32.59% 

Precinct 7 

1395 

338 

338 

265 

78.40% 

73 

21.60% 

Precinct 8 

1597 

583 

582 

484 

83.16% 

98 

16.84% 

Precinct 9 

1402 

416 

415 

284 

68.43% 

131 

31.57% 

Precinct 10 

1534 

565 

565 

454 

80.35% 

111 

19.65% 

Precinct 11 

1567 

574 

574 

402 

70.03% 

172 

29.97% 

Precinct 12 

1586 

771 

768 

655 

85.29% 

113 

14.71% 

Precinct 13 

1501 

580 

579 

385 

66.49% 

194 

33.51% 

Precinct 14 

1395 

438 

437 

330 

75.51% 

107 

24.49% 

Precinct 15 

1564 

568 

568 

428 

75.35% 

140 

24.65% 

Precinct 16 

1345 

560 

558 

423 

75.81% 

135 

24.19% 

Precinct 17 

1444 

200 

199 

132 

66.33% 

67 

33.67% 

Precinct 18 

1543 

542 

541 

351 

64.88% 

190 

35.12% 

Precinct 19 

1510 

538 

538 

374 

69.52% 

164 

30.48% 

Precinct 20 

1487 

412 

411 

299 

72.75% 

112 

27.25% 

Precinct 21 

1455 

427 

427 

323 

75.64% 

104 

24.36% 

Total 

30895 

9718 

9701 

7196 

74.18% 

2505 

25.82% 
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SPECIAL TOWN ELECTION 

ARLINGTON, MA 

SOVC Eor Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 


Tuesday, June 14, 2016 


Unofficial Results 



QUESTION 2 


Reg. Voters Times Total Votes YES NO 

Counted 


Jurisdiction Wide 


Precinct 1 

1263 

279 

278 

213 

76.62% 

65 

23.38% 

Precinct 2 

1501 

483 

481 

372 

77.34% 

109 

22.66% 

Precinct 3 

1501 

354 

354 

288 

81.36% 

66 

18.64% 

Precinct 4 

1457 

355 

355 

264 

74.37% 

91 

25.63% 

Precinct 5 

1427 

418 

417 

309 

74.10% 

108 

25.90% 

Precinct 6 

1421 

317 

316 

218 

68.99% 

98 

31.01% 

Precinct 7 

1395 

338 

338 

266 

78.70% 

72 

21.30% 

Precinct 8 

1597 

583 

582 

495 

85.05% 

87 

14.95% 

Precinct 9 

1402 

416 

415 

289 

69.64% 

126 

30.36% 

Precinct 10 

1534 

565 

565 

460 

81.42% 

105 

18.58% 

Precinct 11 

1567 

574 

573 

419 

73.12% 

154 

26.88% 

Precinct 12 

1586 

771 

770 

663 

86.10% 

107 

13.90% 

Precinct 13 

1501 

580 

578 

403 

69.72% 

175 

30.28% 

Precinct 14 

1395 

438 

438 

347 

79.22% 

91 

20.78% 

Precinct 15 

1564 

568 

568 

443 

77.99% 

125 

22.01% 

Precinct 16 

1345 

560 

559 

434 

77.64% 

125 

22.36% 

Precinct 17 

1444 

200 

200 

139 

69.50% 

61 

30.50% 

Precinct 18 

1543 

542 

542 

370 

68.27% 

172 

31.73% 

Precinct 19 

1510 

538 

538 

389 

72.30% 

149 

27.70% 

Precinct 20 

1487 

412 

409 

303 

74.08% 

106 

25.92% 

Precinct 21 

1455 

427 

426 

335 

78.64% 

91 

21.36% 

Total 

30895 

9718 

9702 

7419 

76.47% 

2283 

23.53% 
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SPECIAL TOWN ELECTION 

ARLINGTON, MA 

SOVC Eor Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 


Tuesday, June 14, 2016 


Unofficial Results 



QUESTION 3 


Reg. Voters Times Total Votes YES NO 

Counted 


Jurisdiction Wide 


Precinct 1 

1263 

279 

278 

187 

67.27% 

91 

32.73% 

Precinct 2 

1501 

483 

479 

311 

64.93% 

168 

35.07% 

Precinct 3 

1501 

354 

354 

254 

71.75% 

100 

28.25% 

Precinct 4 

1457 

355 

355 

253 

71.27% 

102 

28.73% 

Precinct 5 

1427 

418 

415 

271 

65.30% 

144 

34.70% 

Precinct 6 

1421 

317 

317 

184 

58.04% 

133 

41.96% 

Precinct 7 

1395 

338 

335 

238 

71.04% 

97 

28.96% 

Precinct 8 

1597 

583 

579 

388 

67.01% 

191 

32.99% 

Precinct 9 

1402 

416 

412 

273 

66.26% 

139 

33.74% 

Precinct 10 

1534 

565 

564 

387 

68.62% 

177 

31.38% 

Precinct 11 

1567 

574 

570 

347 

60.88% 

223 

39.12% 

Precinct 12 

1586 

771 

769 

538 

69.96% 

231 

30.04% 

Precinct 13 

1501 

580 

575 

311 

54.09% 

264 

45.91% 

Precinct 14 

1395 

438 

437 

277 

63.39% 

160 

36.61% 

Precinct 15 

1564 

568 

565 

351 

62.12% 

214 

37.88% 

Precinct 16 

1345 

560 

555 

351 

63.24% 

204 

36.76% 

Precinct 17 

1444 

200 

199 

121 

60.80% 

78 

39.20% 

Precinct 18 

1543 

542 

537 

289 

53.82% 

248 

46.18% 

Precinct 19 

1510 

538 

536 

321 

59.89% 

215 

40.11% 

Precinct 20 

1487 

412 

411 

263 

63.99% 

148 

36.01% 

Precinct 21 

1455 

427 

421 

278 

66.03% 

143 

33.97% 

Total 

30895 

9718 

9663 

6193 

64.09% 

3470 

35.91% 




